Rok II. Nr. 29. 


- DZIENNIK URZEDOWY 


c k. Rady szkolnej krajowej w Galicyi 


w zakresie szkół ludowych. 


NPD 


Redagowany w e. k. Radzie szkolnej krajowej. 


Wydany dnia 7. września 1898. 


Wiadomości osobiste. 


i 
Jego Excel. Pan Minister Wyznań i Oświecenia zamianowal zastępcą kate- 
chety e. k. Seminaryum nauczycielskiego w Tarnopolu ks. Jana Ciemniewskiego 
rzeczywistym nauczycielem religii rz. kat. w tym samym zakładzie. 


C. k. Rada szkolna krajowa zatwierdziła wybór ks. Juliana Jelinka, kanonika 
i rzym. kat. proboszcza w Lisku, na zastępcę przewodniczącego e. k. Rady szkolnej 
okręgowej w Lisku. 


C. k. Rada szkolna krajowa zamianowała : 

Pawła Banacha, stałego starszego nauczyciela 6-klasowej szkoły męskiej w Buczaczu, 
zastępcą nauczyciela głównego seminarynm nauczycielskiego w Samborze; 

Szymona Naływajkę nauczycielem kierującym 2-klasowej szkoły w Olszanicy ; 

Walentego Millera dyrektorem szkoły wydziałowej męskiej i połączonej z nią 4-kla- 
sowej pospolitej w Rzeszowie; 

Antoniego Weissa nauczycielem starszym, Piotra Miaskowskiego nauczycielem młod- 
szym 4-klasowej szkoły pospolitej męskiej połączonej z wydziałową w Rzeszowie ; 

Stanisława Wilkowicza nauczycielem kierującym 2-klasowej szkoły w Łącku; 

Antoniego Krochmalniekiego nauczycielem kierującym 2-klasowej szkoły w Niżbor- 
gu Nowym; 

Franciszka Mełeszkiewicza nauczycielem kierującym %-klasowej szkoły w Howiło- 
wie wielkim; 

Zenona Zbudowskiego nauczycielem młodszym 2-klasowej szkoły w Baryszu; 

Karola Gotkiewicza nauczycielem kierującym *-klasowej szkoły w Budzowie; 
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Franciszka Kucika nauczycielem kierującym 2-klasowej szkoły w Głogoczowie ; 
Józefa (rucwę nauczycielem kierującym 2-klasowej szkoły w Woli przemykowskiej; 
Andrzeja Glińskiego nauczycielem kierującym 2-klasowej szkoły w Mokrzyskach; 
Jana Kikiewicza nauczycielem młodszym 2-klasowej szkoły w Podpieczarach ; 
Jana Lmbkowicza nauczycielem kierującym 2-klasowej szkoły w Iajworonce; 
Maryo Zduniową nauczycielką mlodszą £-klasowej szkoły w Zarzeczu; 
Tadeusza Budzynowskiego nauczycielem starszym 4-klasowej szkoły męskiej połą- 
czonej z wydziałową w Samborze; 
Nauczycielami szkół 1-klasowych: 
Wiktoryę Adamczakównę w Głębowicach ; 
Jana Floryana w Biegonicach; 
Klementynę Dolińską w Markowcach; 
Jana Tymoczkę w Kniażem. 


C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła: 

Albinę Suwaldównę, nanczycielkę młodszą 4-klasowej szkoły w Janowie, w tym sa- 
mym charakterze do 5-klasowej szkoły w Bukowsku; 

Jana Hawrota, nauczyciela kierującego £-klasowej szkoły na przedmieściu „Powo- 
dowa“ w Samborze, na posadę nauczyciela kierującego 4 klasowej szkoly mę- 
skiej w Samborze; 

Jana Jarosza, nauczyciela 1-klasowej szkoły w Długoszynie, do 1-klasowej szkoły 
w Okleśni; 

Walentego Latochę, nauczyciela 1-klasowej szkoły w Woli Radłowskiej, do 1-klaso- 
wej szkoły w Dołach. 


C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła w stan spoczynku: 
Michała Tuza, nauczyciela kierującego 2-klasowej szkoły w Magierowie; 
Emilie Korolównę, nauczycielkę 1-klasowej szkoły w Szelpakach ; 
Onufrego Nesteraka, nauczyciela l-klasowej szkoły w Wojkowej; 
Wojciecha Piotrowskiego, nauczyciela kierującego 5-klasowej szkoły w Żydaczowie. 


Organizacya szkół. 


Orzeczeniem z dnia 5. września 18958 do l. 19142 zorganizowała c. k. Rada 
szkolna krajowa specyalny kurs praktyczny ogrodnictwa przy 8-klasowej szkole 
w Lanckoronie od 1. września 1899. 

C. k. Rada szkolna krajowa zorganizowala orzeczeniem z dnia 5. września 
1898 1. 18.658 czwartą szkołę 1-klasową w Kamionce wołoskiej, w przysiołku Sta- 
rawieś, od dnia 1. września 1899. 
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C. k. Rada szkolna krajowa zaliczyła „Internat Zgromadzenia Sióstr Felicyanek 
w Przemyślu* i „Internat p. Sikorskiej w Przemyślu* od dnia 1. września 1898 
począwszy, do rzędu tych internatów, którym służy prawo pobierania stypendyów 
pedagogicznych na rzecz internisitek. 


Ftsiążlsi szkolne i przybory naukowe. 


Nakładem c. k. Wydawnictwa książek szkolnych w gmachu c. k. Namiestni- 
ctwa wyszła z druku książka p. t.: „Illnoeia Hapoxma: TacTe nasra. Dina onpa- 
BIeBuń KEINER 90 wp. aóo 1 x. 80 r. y JIbBoBi 1698. 

Książka ta będzie od roku szkolnego 1898/9 służyła w szkołach 1-, 2-, 3- i 
4-klasowych z ruskim językiem wykładowym w gminach wiejskich i małomiejskich 
jako wyłącznie aprobowany podręcznik przy nauce dopełniającej , urządzonej w myśl 
„Statutu organizacyjnego nauki dopełniającej* zatwierdzonego rozporządzeniem Wy- 
sokiego e. k. Ministerstwa W. i O. z dnia 18. listopada 1897 do l. 25.556, a ogło- 
szonego rozporządzeniem e. k. Rady szkolnej krajowej z dnia 4. grudnia 189% do 
l. 29.578 w roczniku I. Nr. 20 Dziennika urzędowego e. k. Rady szkolnej krajowej. 


Budowa szkół. 


C. k. Rada szkolna krajowa przeznaczyła bezprocentowe pożyczki na budowę 
szkół gminom: Nockowa, pow. Ropczyce, w kwocie 400 złr. i Krosienko, pow. 
Przemyślany, w kwocie 800 złr. 


Konkursa. 


a) ogłoszone po raz pierwszy : 


L: 18821. Niniejszem ogłasza się konkurs na posadę nauczyciela muzyki i spie- 
wu w c. k. seminaryum nauczycielskiem męskiem 1. w Krośnie i 2. w Rzeszowie, 
z kwalifikacyą na nauczyciela muzyki i spiewu, tudzież gry na skrzypcach na forte- 
pianie i na organach w seminaryach nauczycielskich. 

Pierwszejistwo mieć będą kompetenci, którzy posiadają kwalifikacyę do szkół 
ludowych pospolitych. 

Do posad tych przywiązaną jest roczna płaca po 800 złr. dodatek aktywalny 
według X. klasy rangi i prawo pobierania dodatków pięcioletnich w rocznej kwocie 
stu (100) złr. 

Kompetenci ubiegający się o jedną z tych posad, mają swe należycie udoku- 
mentowane podania wnieść za pośrednictwem swej władzy przełożonej do Prezydyum 
e. k. Rady szkolnej krajowej najpóźniej do dnia 15. października 1898. 


* 


Kompetenci, pełniący obowiązki w publicznych szkołach ludowych, i pragnący, 
aby spędzone w dotychczasowej służbie lata były im na posadzie, o którą kompetują, 
policzone nie tylko do ogólnej ilości lat służby, ale także do przyznania dodatków 
pięcioletnich w myśl paragrafu 2. i 5. ustawy państwowej z dnia 19. marca 1872 
(dz. u. p. Nr. 28) mają w swych podaniach wyraźnie oświadczyć, czy i w jakim za- 
kresie w razie zamianowania roszezą sobie pretensye do korzyści, dopuszczalnych 
w myśl zacytowanych wyżej postanowień co do przyznania dodatków pięcioletnich. 

Podania zebrane przedłożą Dyrekcye szkół średnich i seminaryów nauczyciel- 
skich, względnie Rady szkolne okręgowe najdalej do dnia 381. października 1898 
dołączając przepisane tabele kwalifikacyjne. 


Z e. k. Rady szkolnej krajowej. 


We Lwowie, dnia 1. września 1898. 


L. 1646. W okręgu szkolnym tarnowskim jest do obsadzenia kilka posad tym- 
czasowych nauczycieli. 

Podania zaopatrzone w potrzebne dokumenta i przynajmniej świadectwo doj- 
rzałości należy wnosić za pośrednictwem władzy przełożonej do dni l4tu od dnia 
ogłoszenia. 

Z c. k. Rady szkolnej okręgowej. 


Tarnów dnia 7. września 1898. 


L. 1107. "rembowelska c. k. Rada szkolna okręgowa ogłasza niniejszem kon- 
kurs na stałe posady nauczycielskie, przy nastepujących szkołach ludowych: 

1. W Trembowli na dwie posady nauczycieli starszych przy 6-klas. szkole 
męskiej z płacą po 600 złr., i 100/, dodatkiem na mieszkanie. Kandydaci z egzami- 
nem do szkół wydziałowych z grupy IL i III. będą mieli pierwszeństwo. 

2. Na trzy posady nauczycieli starszych przy 4-klas. szkole mieszanej z dopeł- 
niającym kursem rolniczym w Łoszniowie z płacą po 850 złr. i 102/, dodatkiem na 
mieszkanie, tudzież na posadę młodszego nauczyciela (nauczycielki) przy tej szkole 
z płacą 800 złr. i 100/, dodatkiem na mieszkanie. 

3. Na posadę młodszego nauczyciela (nauczycielki) przy 4-klasowej szkole lu- 
dowej w Strusowie z placą 400 złr. i 100/, dodatkiem na mieszkanie. 

4. Na posady przy 1-klasowych szkołach ludowych w Brykuli nowej, Humni- 
skach i Tyczynie nowym z płacą po 850 złr., wolnem mieszkaniem, ogrodem i uży- 
tkiem z 1. morga pola ornego. 

5. Na posadę starszego nauczyciela przy 8-klas. szkole ludowej w Kobylowło- 
kach z płacą 350 złr. i 100/, dodatkiem na mieszkanie. 

6. Na posady młodszych nauczycieli z placą po 800 złr. i 10°% dodatkiem 
na mieszkanie przy szkołach 2-klasowych w Chmielówce, Darachowie, Dołhem, Mle- 
szczawie, lławczu, Iwanówce, Mogilnicy nowej, Podhajczykach justynowych, Roma- 
nówce, w Słobódce janowskiej i Zazdrości, 
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Przy szkołach wymienionych pod 1, 2, 8, tudzież w Tyczynie nowym, Iwa- 
nówce, Mogilnicy nowej, Podhajczykach justynowych i Słobódee janowskiej jest ję- 
zyk wykładowy polski, przy innych konkursem objętych szkołach jest język wykła- 
dowy ruski. 

Kandydaci (kandydatki) ubiegający się o jedną z posad wyżej wymienionych 
winni w terminie do 20. października b. r. wnieść podania należycie udokumento- 
wane z wykazem lat służby do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Trembowli za 
pośrednictwem swej władzy przełożonej. 

Z e. k. Rady szkolnej okręgowej, 
Trembowla dnia 17. sierpnia 1898. 


L. 803. ©. k. Rada szkolna okręgowa ogłasza konkurs na posadę kierownika 
przy szkole 5-klasowej w Ropczycach z płacą 450 złr. dodatkiem za kierownictwo 
w kwocie 50 złr. i wolnem pomieszkaniem, ewentualnie wynagrodzeniem, którego 
wysokość zostanie oznaczona. 

Pierwszeństwo otrzymania tej posady mają kandydaci z egzaminem wydziałowym. 

Należycie udokumentowane podania należy wnieść za pośrednictwem swej wla- 
dzy przełożonej w terminie do 20. października b. 

Z e. k. Rady szkolnej aoi 
Ropczyce dnia 13. sierpnia 1898. 


L. 1225. ©. k. Rada szkolna okręgowa w Sniatynie ogłasza konkurs na posadę 
kierownika szkoły 2-klasowej w Rożnowie, z płacą 350 złr. dodatkiem za kiero- 
wnietwo w kwocie 50 złr. i wolnem pomieszkaniem w budynku szkolnym. 

W rzeczonej szkole jest język ruski językiem wykładowym. 

Kandydaci zamierzający się ubiegać o ową posadę, mający egzamin do szkół 
pospolitych z językiem wykładowym polskim i ruskim, mają wnieść swe podania 
przez władzę przełożoną w nieprzekraczalnym terminie do 20., października 1898 
roku. 

Z c. k. Rady szkolnej okręgowej, 


W Śniatynie 19. sierpnia 1898. 


L. 1876. Celem stałego obsadzenia ogłasza się konkurs: 

I. Na posadę starszego nauczyciela a) 8-klasowej szkoły w Korolówce z płacą 
450 złr. i dodatkiem na mieszkanie 45 złr., b) 8-klasowej szkoły Iwankowie z płacą 
350 złr. i dodatkiem na mieszkanie 35 złr. 

II. Na posady samoistnych nauczycieli z płacą 350 złr. wolnem mieszkaniem 
i użytkiem morga gruntu w Chudyjowcach, Ohudykowcach, Horoszowie, Juryampolu, 
Muszkarowie, Nowosiółee i Wierzchniakowcach. 

II. Na posady młodszych nauczycieli a) przy szkołach miejskich 400 złr. i 
dodatkiem 40 złr. na mieszkanie, 1. 5-klasowej w Skale (dwie posady) 2. 5-klaso- 
wej w Borszezowie, 8. 3-klas. w Ujściu biskupiem, 4. 8-klasowej w Korolówee, 5. 


6 


2-klasowej w Kudryńcach, 6. 2-klasowej w Krzywczu 7. w Mielnicy, b) przy szko- 
łach wiejskich z płacą 300 zlr. i dodatkiem 80 złr. na mieszkanie, 1. 8-klasowej 
w Iwankowie. 2. 2-klasowej w Cyganach, Babińcach, Filipkowcach, Germakówee, 
Głęboczku, Iwaniu, Panowcach, Muszkałówce, Niwrze, Paniowcach, dosiaczu i Szu- 
parce. 

Udokumentowane podania należy za pośrednictwem swych władz przełożonych 
wnosić do c. k. Rady szkolnej okręgowej w Borszczowie w terminie do dnia 20. 
października 1898. 

Z e. k. Rady szkolnej okręgowej. 


Borszczów dnia 19. sierpnia 1898. 


L. 1116. O. k. Rada szkolna okręgowa w Lisku ogłasza niniejszem konkurs 
celem stałego obsadzenia następujących posad nauczycielskich: 

I. Przy szkole 2-klasowej w Baligrodzie posady nauczyciela kierującego z płacą 
450 złr. wolnem pomieszkaniem i dodatkiem za kierownictwo 50 złr. 

I. Przy szkołach 2-klasowych w Czarnej, 2. Czaszynie, 8. Smolniku ad Bali- 
gród, 4. Woli michowej, posad nauczycieli (lek) młodszych z płacą po 300 złr. i 
100/, dodatkiem na mieszkanie. 

II. Przy szkołach 1-klasowych posad samoistnych nauczycieli (lek) z płacą 
po 350 złr. wolnem pomieszkaniem i użytkiem gruntu szkolnego w 1. Balnicy, 2. 
Beresce, 8. Łobozwi, 4. Maniowie, 5. Olszanicy, 6. Serednicy, 7. Skorodnem, 8. Smol- 
niku ad Lutowiska, 9. Stańkowej, 10. Sterincy, 11. Teleśnicy oszwarowej, 14. Tele- 
śnicy sannej, 18. Wetlinie, 14. Zahoczewiu, 15. Zawadce 16. Zubeńsku, 1%. Zernicy 
wyźnej. 

W szkole ad I. II. jest polski język wykładowy, w innych ruski. 

Podania należycie udokumentowane należy wnosić za pośrednictwem swych 
władz przełożonych ło tutejszej c. k. Rady szkolnej okręgowej w terminie do dnia 
20. października 1898. 


Z e. k. Rady szkolnej okręgowej. 


W Lisku dnia 24. sierpnia 1898. 


b) ogłoszone po raz drugi: 


C. k. Rada szkolna okręgowa w Buczaczu ogłasza konkurs celem stałego 
obsadzenia następujących posad nauczycielskich: 

I. Na posadę młodszego nauczyciela przy 6-klasowej szkole męskiej w Buczaczu 
z płacą 400 złr. i 100/, dodatkiem na mieszkanie, 

II. na posadę młodszego nauczyciela (ki) przy 2-klasowej szkolę w DBaryszu 
z płacą 300 złr. i 100/, dodatkiem na mieszkanie; 


7 


HI. na posady samoistnych nauczycieli (ek) przy 1-klasowych szkołach z płacą 
350 złr. wolnem pomieszkaniem i użytkiem z jednego morga gruntu szkolnego 
1. w Baranowie, 2. Bobulincach, 8. Owitowej, 4. Dulibach, 5. Jarhorówie, 6 Kra- 
siejowie, 7, Kurdwanówce, 8. Ladzkiem, 9. Międzygórzu, 10. Ostrej, 11. Sokołowie, 
12. Śorokach, 13. Weleśniowie, 14. Wyczółkach, 15. Zadarowie, 16. Zielonej, 
17. Znibrodach, 18. Zubrzeu, i 19. Żurawincach. 

W Buczaczu, Baryszu, Dulibach i Źnibrodach jest język wykładowy polski, 
we wszystkich innych miejscowościach język ruski. 

Podania należycie udokumentowane, zaopatrzone w tabelę kwalifikacyjną wno- 
sić należy za pośrednictwem swej władzy przełożonej do tut. e. k. Rady szkolnej 
okręgowej w terminie 6-tygodniowym od daty pierwszego ogłoszenia. 


Z c.k. Rady szkolnej okręgowej. 


Buczacz dnia 20. sierpnia 1898. 


1 
Ogłoszenie licytacyi. 


(elem oddania w przedsiębiorstwo budowy murowanej szkoły 3-klasowej 
w Woli raniżowskiej ogłasza się rozprawę ofertową przez pismienne oferty, które 
wnosić można do 17. września b. r. do godziny 12 w południe na ręce pana c. k. 
Starosty w Kolbuszowej, jako przewodniczącego e. k. Rady szkolnej okręgowej. Kwota 
wywoławcza wynosi 7735 złr. 50 et. (siedmtysięcy siedmset trzydzieści pięć złr. 50 et. 

Do ofert należy dołączyć wadyum w wysokości t/o części całej, z oferty wy- 
plywającej sumy kosztów przedsiębiorstwa oraz deklaracyę, że oferentowi znane są 
szezegółowe i ogólne warunki budowy i że obowiązuje się w razie oddania mu þu- - 
dowy warunki te wykonać jak najściślej. 

Przedsiębiorstwo budowy oddane będzie temu oferentowi, który poda najwię- 
kszy opust z ceny wywołania i zasługiwać będzie na zaufanie.. 

-Plany i kosztorysy rzeczonej budowy tudzież bliższe warunki licytacyi są do 
przejrzenia w biurze e. k. Rady szkolnej okręgowej w godzinach urzędowych. 

Z e. k. Rady szkolnej okręgowej. 
Kolbuszowa dnia 25. sierpnia 1898. 


Poprawcze egzamina dojrzałości w e. k. męskiem seminaryum nauczycielskiem 
w Stanisławowie odbędą się dnia 12. września 1898 roku. 


Ogłoszenia. 


Zarządy tych szkół ludowych, którym z powodu mylnego adresu Dziennik do- 
ręczany bywa nieregularnie albo przez niewłaściwy urząd pocztowy, powinny podać 
w formie zwykłej reklamacji Administracyi Dziennika swój dokładny adres. Rekla- 
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macye w otwartych kopertach i zaopatrzone na kopercie napisem „Reklamacya* 
wolne są od opłaty pocztowej. 

Reklamacye adresować należy do Administracyi Dziennika urzędowego ce. k. Ra- 
dy szkolnej krajowej we Lwowie, gmach e. k. Namiestnietwa. 


Na składzie c. k. Wydawnictwa książek szkolnych w gmachu c. k. Namiestni- 
ctwa są oprócz podręczników szkolnych w ruskim języku jeszcze następujące wyda- 
wnictwa do nabycia: 

1. Wzory rysunkowe A. Stefanowicza. Cena egzemplarza oprawionego w płótno 
1 złr. a. w. 

2. Wzory rysunkowe W. Kłapkowskiego serya I. Cena jednego nienaklejonego 
egzemplarza (30 tablic) 1 złr. 50 ct. — Serya II. 2 złr. 

8. Btefanowicz A., Nauka rysunku elementarnego z modełu. Cena egz. opr. 
w płótno 1 złr. 20 ct. 

4. Zbiór okólników i rozporządzeń zasadniczych e. k. Rady szkolnej krajowej 
(Tom I. wyczerpany). Tom IL 1 złr. 50 et. 

5. Zawiadomienia szkolne w ruskim języku dla szkół typu niższego i wyż- 
szego tudzież dla szkół ćwiczeń. Cena 1 libry składającej się z 50 egzemplarzy 
40 ct. 

Wydawnictwa powyższe nabywać można po poprzedniem nadesłaniu przypada- 
jącej należytości. 


Zwraca się uwagę Zarządów szkół, otrzymujących Dziennik urzędowy, że: 

1. przy reklamacyach z powodu nieotrzymania numeru Dziennika wymieniać 
„należy zawsze wyraźnie okręg, do którego szkoła należy i ostatnią pocztę; 

2. że nie należy reklamować nieotrzymanego numeru wcześniej jak w dwa 
tygodnie po ukazaniu się poprzedniego, gdyż Dziennik wychodzi każdego tygodnia 
o tyle tylko, o ile nie brakuje materyału na wypełnienie go. 


Nakladem funduszu szkolnego krajowego. 
Z drukarni Władysława Łozińskiego we Lwowie. — Zarządca Wł. J. Weber. 


